BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 


Warszawa, dnia 29 marca 2022 r. Nr 201 (1462) 


Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OŁO.4210.11.2022.BG z dnia 29 marca 2022 r. 
w Sprawie zmiany taryfy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 
W LOCZYCY owa ANA A ERY SOA OE AA 2 
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Łódź, dnia 29 marca 2022 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Nr OŁOÓ.4210.11.2022.BG 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 
ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 
z siedzibą w Łęczycy, ul. Tumska 2 


zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z dnia 28 lutego 2022 r. (pismo znak: 130/2022), uzupełnionym 
pismem z dnia 21 marca 2022 r. (pismo znak: 180/2022) 


zmieniam 


decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2021 r, 
Nr OŁO.4210.22.2021.BG i zatwierdzam ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla 
ciepła. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej 
decyzji. 

UZASADNIENIE 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.22.2021.BG z dnia 
9 września 2021 r., opublikowaną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki — 
Ciepło” nr299(1029) z dnia 9 września 2021 r., została zatwierdzona, ustalona przez 
Przedsiębiorstwo, taryfa dla ciepła, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do 
stosowania. Zgodnie zoświadczeniem Przedsiębiorstwa taryfa powyższa została 
wprowadzona do stosowania z odbiorcami w dniu 1 października 2021 r. 

Pismem z dnia 28 lutego 2022 r., uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2022 r. 
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany obowiązującej taryfy dla 
ciepła w związku z przebudową sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem wytwarzanym 
w kotłowni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem 
wytwarzanym w kotłowni gazowej zlokalizowanej w Łęczycy przy ul. Wojska Polskiego 1b. 
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Wykonana przebudowa umożliwia dostawę ciepła do odbiorców, zasilanych dotychczas 
ciepłem z dwóch sieci, z powstałej sieci, dla której źródłem dostawy ciepła będzie 
kotłownia gazowa przy ul. Wojska Polskiego 1b. 

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w $ 28 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 718 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym, tj.: istotna zmiana 
warunków wykonywania działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z $ 28 
ust. 1 rozporządzenia taryfowego „W przypadku istotnej zmiany warunków lub zakresu 
wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w odniesieniu 
do działalności w zakresie wytwarzania ciepła w źródłach innych niż określone w $ 13 ust. 1 
lub działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, może nastąpić zmiana taryfy 
wprowadzonej do stosowania. Zmiana ta następuje w trybie określonym w art. 47 ustawy lub 
przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tej 
zmiany”. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie 
zzasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami 
rozporządzenia taryfowego. 

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 
155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na 
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub 
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne 
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes 
społeczny lub słuszny interes strony. 

W świetle dokonanej analizy wniosek zasługuje na uwzględnienie. Za uwzględnieniem 
wniosku Przedsiębiorstwa przemawia zarówno słuszny interes strony jak i interes 
społeczny, a zmianie decyzji Nr OŁO.4210.22.2021.BG z dnia 9 września 2021 r. nie 
sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiłem orzec, jak w sentencji 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 
i art. 47947 § 1 Kodeks postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo- 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
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sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2257). Strona może ubiegać się 
o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, 
stosownie do przepisów art. 117 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 
127a $1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo 
energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie 
Branżowy Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 
dnia od dnia jej opublikowania. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 
jA 


Renata Mroczek 
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
99-100 Łęczyca 
ul. Tumska 2 


ZM TANA TARYF Y. Jofa LARY Ee STANOWI 
D LA CI E P ŁA - se A ARN 


(0. MMO. YE 


Łeczyca, 2022 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 201 (1462) 29 marca 2022 r. 


W taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibą 
w Łęczycy, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 
0Ł0.4210.22.2021.BG z dnia 9 września 2021 r., ogłoszonej w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 299 (1029) z dnia 9 września 2021 r." 


1. Część 3 „Podział odbiorców na grupy taryfowe” otrzymuje następujące brzmienie : 


Grupa B - odbiorcy zasilani ciepłem wytwarzanym w źródłach opalanych gazem 
ziemnym, zlokalizowanych przy ul. Belwederska 83, ul. Dworcowej 5E 
i ul. Żydowskiej 2, za pośrednictwem zewnętrznych instalacji odbiorczych 
stanowiących własność Spółki. 


Grupa C - odbiorcy zasilani ciepłem wytworzonym w źródle opalanym drewnem 
liściastym, drewnem iglastym w postaci pelet, zlokalizowanym przy 
ul. Wojska Polskiego 1B, za pośrednictwem zewnętrznej instalacji 
odbiorczej stanowiącej własność Spółki. 


Grupa D - odbiorcy zasilani ciepłem wytwarzanym w źródłach opalanych gazem 
ziemnym, zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego.1B stanowiącym 
własność Spółki za pośrednictwem sieci ciepłowniczej oraz węzłów 
cieplnych przez niego eksploatowanych. 


2. Część 4. „Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat”, otrzymuje następujące 
brzmienie : 


4.1. W zakresie wytwarzania ciepła 


a) dla odbiorców grup Bi C 


Grupa | Stawka opłaty miesięcznej Stawka opłaty 


| odbiorców za zamówioną moc | za ciepło 
| | cieplną (zł/MW/m-c) zł/ G] 
B | 11.901,66 63,55 
C ] 13.254,19 6661 
b) dla odbiorców grupy D | l s 
Grupa | Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika | 
| odbiorców | | | | ciepła | 
| zł/MW/rok | zł/MW/m-c | zł/ G| zł/m3 
D | 91.956,63 | 7.663,05 52,35 | 0,00 


_4.2. W zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła 
Grupa | Stawki opłat za usługi przesyłowe 


odbiorców Stawka opłaty stałej | Stawka opłaty stałej | Stawka opłaty zmiennej 


| zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/G] 

| D 1 35.944,06 © 2995,34 | 15,22 | 
Zw: inienn) 

Prezesa Ura Reil A Energotyki 


, Dyrek/t 
radkow, 'achodnie „Oddziału Terenowego 
czfiacji Energetyki 


( N riu 
Ż A eklata Mroczek ają” 
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4.3. W zakresie opłaty przyłączeniowej do sieci 
Stawka opłaty za przyłączenie do sieci 


Średnica przyłącza impra] 
a DN 25 | | 244,75 
| DN 32 | 261,95 E 
DN 40 284,25 
DN 50 | 303,87 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


/ ŻA Prezęs Zarządu 


WE Sławomir Boczkowski 
/ 


